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Völlig nass!



Wieder einmal hatte sich die Wettervorhersage geirrt, denn es
sollte ein wolkenloser Himmel sein. Doch als Gina gerade den Laden
abschloss, in dem sie arbeitete, fing es an zu regnen. Es regnete
buchstäblich Katzen und Hunde, wie die Engländer so gerne sagten.








Hätte sie das gewusst, hätte sie wohl kaum ihren kurzen Jeansrock
und ihr knappes weißes Top angezogen. Auch ihre halbhohen, Sandalen
waren nicht unbedingt von Vorteil bei diesem stürmischen
Regen.  Sie blickte hastig um sich und überlegte ob sie lieber
mit dem Taxi nach Hause fahren sollte, doch ihre Erfahrung sagte
ihr, dass sie so schnell keines in dieser Gegend bekommen würde und
sie sicher schneller zu Hause wäre, würde sie laufen.








Es dauerte keine 5 Minuten, bis Gina von oben bis unten komplett
durchnässt war. Sie lief so schnell es ihr mit ihren Sandalen
möglich war, denn die offenen, bereits völlige nassen Schuhe
verwandelten sich in eine rutschige Angelegenheit. In einem kurzen
Moment der Unachtsamkeit passierte es. Sie stolperte und fiel zu
Boden. „Verflucht noch einmal. Das darf alles nicht wahr sein…“,
fluchte sie. „Kann ich Ihnen helfen?“, fragte eine freundliche,
männliche und sehr sanfte Stimme.  Gina blickte auf und traute
ihren Augen nicht. Das war vielleicht ein Anblick von einem Mann.
Genau ihr Typ.
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